NOTE Dl SERVIZIO 


VOCE DEL PADRONE - Mod. 458 


TABELLA DELLE TEN SION r 



Tension* 

Tensions 

Tension® 

Tension® 

Corrente 

Tensions 

Valvola 

placca 

schermo 

pi. OSC. 

griglia 

catodica 

filam. 


V. c. c. 

V. c. c. 

V. c. c. 

V. c. c. 

m Ac. e. 

v. c. a. 

ECH a 

220 

90 

105 

-2,- 

10,- 

6,3 

WE 19 

220 

90 

— 

, — 2,— 

5,5 

6,3 

WE 13 j 

135 

215 

220 

z 

— 2.- 
— 5,2 

{ 

6,3 

6X5 GT 

325 \ 325 

— 

— 


52,- 

6,3 


(altern.) 






Tensions ingreeeo filtro = 330 volt; Tenslone uscita filtro = 220 volt 
C. d. T. netla bobina di campo 110 volt; Corrente assorbita total* 52 m A 
Le tension! dl polarizzazione di grig!la si misurano al cap! di R 16 e 
fra maasa e il centro del secondario A. T. 


TABELLA Dl TARATURA 


Generators (2) 


Ricevitore 


Antenna 

fittizia 

Frequenza 

Posizlone 

commut 

d'onda 

Posizlone 

Indice 

seals 

Circulto 

da 

tarare 

Elemento 

da 

regolare 

10.000 pF 

465 KHz 

OM 

• Segno A 

II* MF 

l I28 

l I2P 





1* M F 

|-I18 

L I1P 

10.000 pF 

465 KHz 

OM 

8egno A 
Cond. variab. 
chiuso 

II* MF 

P MF 

Mas 

l I2P 

J-11 8 

L I1P 

200 pF 

1460 KHz 

OM 

Segno D 

Osclll. OM 
Aerso OM 

Cp 36 

Cp 20 

Da 

650 KHz 

OM 

Segno B 

Osclll. OM 
Aereo OM 

i-OM ’ 

l im 

300 Cl 

7,6 MHz 

OC 

Segno C 

Otdll. OC 
Aereo OC 

Ell 

300 Cl 

17 MHz 

OC 

Segno D 
(circa) 

Aereo OC 

Cp 23(1) 


(1) Oopo quests regolazione controllare che il segnala immagine si 
trovi spostato a destra, sutla seal a, di 930 KHz. 

(2) Collcgarlo alia griglia delia WE 19 per la I* taratura (prlma col on ns 
orizzontale), a quelle della ECH 3 per la seconds, e all’antenna per 
tutte le altre, sempre per la matsima uscita. 












































